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Bonn, den 16. Februar 1951 


An den Herrn 

Präsidenten des Deutschen Bundestages 


Betr.: Anfrage Nr. 138 der Fraktion der KPD 

- Nr. 1536 der Drucksachen - über Vorschläge 
der Hohen Kommission vom 6. Oktober 1950 


Die Anfrage Nr. 138 der Fraktion der KPD beantworte ich 
namens der Bundesregierung wie folgt: 

Vorsdiläge der Hohen Kommission vom 6. Oktober 1950 
existieren nicht. Daher entfällt auch eine Stellungnahme der 
Bundesregierung zu diesen angeblichen Vorschlägen. 


Dr. Adenauer 
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